
Caratteristiche tecniche: a 220 volt 

— Radio ANIE 

— Ricevitore MA - MF a 7 valvole + occhio magico 

— Mobile in legno 

— Circuiti a R.F. accordati con condensatore varia- 
bile demoltiplicato 

— Alimentazione con n.a. 50 Hz per tensioni da 110 

RADIORICEVITORE RADIOMARELLI Mod. RD 156 MF 


— Gamme d’onda: 

Onde Medie 515 -a- 1.640 kHz 

Onde Corte 3.200 10.100 kHz 

Modulaz. di Frequenza 87,5 -5- 100,5 MHz 
II modello similare RD 158 MF e una versione 
radiofono soprammobile, con 2 altoparlanti ellittici 
e valvola 6U8 invece della 6BE6. 


































